Département de Saône-et-Loire 


Elections Législatives du 18 Novembre 1962 


Circonscription de Charolles 


DIDATS du PARTI COMMUNISTE FRANCAI 


Electrices, Electeurs, 


Dimanche 18 Novembre, vous allez voter pour élire votre député à l'Assemblée Nationale. Le 
bulletin de vote que vous aurez en main vous permettra d'exprimer votre opinion sur le néfaste 
Bilan de quatre années du régime de pouvoir personnel. | 

_ Ce régime a déjà subi un échec sérieux le 28 Octobre. Le général-président a perdu 5 millions 
de suffrages, soit près de 20 0/0. Il n'a obtenu que 460/0 des inscrits, et seulement 


41,24 0/0 dans cette circonscription. 


En votant pour les Candidats du Parti Communiste Français, le seui qui ne porte 
aucune responsabilité dans l'avènement du pouvoir personnel et qui l'a toujours combattu. 
vous exprimerez à nouveau votre opposition résolue au régime et à sa politique 


réactionnaire ; 


vous affirmerez votre volonté d’un changement complet de politique. 


LE BILAN DU POUVOIR 


.- réduction du pouvoir d'achat pour lPensemble 
des salariés. Les ménagères n’y arrivent plus: 

- dépréciation des retraites vieillesse et des allo- 
cations familiales par suite de la hausse incessante 
du coût de la vie: 

- aggravation dramatique de la situation des pay- 
sans travailleurs ; 

. incertitude et insécurité quant à leur avenir 
pour les artisans et petits commerçants sacrifiés aux 
intérêts des grands monopoles. 


A ce bilan s'ajoutent de graves atteintes aux 
libertés. des complaisances complices en faveur de 
l'O.A.S., la laïcité foulée aux pieds. 


En politique extérieure, le sort de la France he 
à celui de l'Allemagne d'Adenauer avec ses généraux 
nazis et ses appétits de revanche, l'hostilité au dé- 
sarmement, plusieurs milliers de milliards consacrés 
à une force de frappe aussi vaine que coûteuse. 


Pour mettre fin à ce régime et aller hardiment vers une République authentique : 


Il s'agit d'en finir avec ce régime sans revenir au passé et a l'instabilité gouvernementale que 


nous avons connue sous la IV° République, parce-que : 


___ ses gouvernements tournaient le dos aux aspirations populaires, à la paix, au progres 


social ; 


+ des partis se réclamant de la démocratie pratiquaient l'alliance avec la réaction : 

_____ Jes Communistes qui représentent un quart du corps électoral pour l'ensemble 
du pays, étaient éliminés de tous les gouvernements depuis 1747. 

Îl ne saurait être question de revenir à ces pratiques politiques périmées, comme voudraient 
nous y conduire ceux qui réalisent une alliance sans principe avec les réactionnaires fieffés tels que 


Paul Reynaud, Pinay, Motte etc... 


_Le Parti Communiste propose 


Dans le domaine politique 


- l'élection à la représentation proportionnelle 
d’une Assemblée Constituante chargée d'établir une 
Constitution assurant notamment: la souveratnelé 
du peuple, la restauration de la laïcité de l'Ecole 
et de l'Etat, la libre activité des partis démocratiques, 
le respect des libertés syndicales, le contrôle démo- 
cratique de la radio et de la télévision. 

Dans le domaine économique tt social 

- la nationalisation des monopoles capitalistes, 
participation des syndicats à la direction et à la 
gestion de ces entreprises; 


- le relèvement du SMIG à 232 francs de Fheure 
l'augmentation générale des salaires et traitements, 
le retour à la semaine de 40 heures : 

- la parité générale des salaires (à travail égal, 
salaire égal) pour les jeunes et les femmes : 

- le relèvement de 402/0, des différentes allo- 
cations vieillesse, la garantie d’un minimum de 
20.000 par mois aux personnes âgées: un plafond 
à 300.000 (A.F.) et 450.000 pour le ménage, lPäge 
de la retraite ramené à 60 ans et 55 ans pour Îles 
femmes ; 

- la suppression totale des injustes et inadmis- 
sibles abattements de zones ; 





- le développement de la construction de loge- 
ments H.I.M. avec lover abordable : 

- un véritable statut de l'artisanat et la défense 
des intérêts des petits commerçants ; 

. une réforme démocratique de l’enseignement, 
tous les crédits réservés à l’école laïque, la gratuité 
effective des fournitures scolaires y compris pour 
les élèves des Iveces et collèses classiques, moder- 
nes ét techniques ; 

- des crédits suffisants pour la construction de 
stades, gymnases, piscines, pour le développement 
et l'équipement moderne de tout ce qui contribue 
à assurer la santé physique et morale de chaque 
citoyen : maternités, crèches, garderies d'enfants, 
maisons de repos, cliniques, hôpitaux, ete... 
Dans le domaine agricole 

Le pouvoir personnel par la loi dite d'orienta- 
tion. les SA.FE.R. etc... veut éliminer les petits et 
moyens paysans. Le Parti Communiste déclare que 
ce qui compte ce n'est pas la rentabilité capitaliste, 
mais avant tout Le sort des hommes. des femmes, des 
jeunes. de nos villages, cest-a-dire le côté humain 
et social. propose : 

— un droit spécial d'acquisition Ges terres 
disponibles mises en vente au bénéfice des paysans 
exploitant directement avec les membres de leur 
famille ét prèt à long terme sans interet pources 
familles ; 


Ce programme exprime vos aspirations 


couvernement d'union démocratique. 


— l'octroi de ristournes sur le matériel agri- 
cole et les engrais chimiques; des prèts d'équipe- 
ment; des subventions pour l'habitat rural: 

— aide et soutien à la Coopération Agricole. 

— l'extension des débouchés pour les produits 
agricoles, grâce notamment au relévement du 
pouvoir d'achat des masses laborieuses, à Ia sup- 
pression des importations abusives du Marché 
Commun, qui provoquent l'effondrement des cours. 

— l'application d'un véritable statut du ferma- 
ce et métayage, passant par la réduction du prix 
des fermages, le partage aux 2/3 pour les métayers. 

— le maintien pour les bouïilleurs de crus du 
droit de distiller comme par le passé ; 

— Suppression de la franchise de 10.000 
sur les remboursements de l'assurance maladie :; 

— développement de l'enseignement agricole 
laïc et de la formation professionnelle et technique 
des jeunes ruraux. 


En politique extérieure 

— politique de coexistence pacifique orientée 
vers le désarmement général, ce qui rendrait pos- 
sible, imimé liatement, la réduction massive des 
dépenses militaires, et pour les jeunes le retour au 
service militaire d'un an, 

— opposition aux entreprises du militarisme 
allemand et réglement pacifique du probléme 
allemand,conditions pour réaliser la réconciliation 
de nos deux peuples. 

— coopération économique et culturelle avec 
tous les pays. 


I1 peut être appliqué dès demain par un 


Pour manifester votre volonté d'aller dans cette voie, votez et faites voter pour les 


Candidats Communistes : 


Henri ROBIN, Jean CHANDIOUX 
Henri ROBIN, licencié en droit, est instituteur dans la région depuis 17 ans : ül 
« exercé successivement à Gueugnon. Chalmoux. avant d'étre nommé à Bourbon-Lancy. 
Toujours au côté desouvriers. des paysans, de tous les travailleurs dans leur lutte pour leurs 
revendications. il est un bon républicain, s\mpathiquement connu et estimé. attaché à la 


cause de la laïcité, de la paix. du progrès socral. 


Le candidat suppléant. Jean CHANDIOUX, préparateur en pharmacie, conseiller 
municipal de Toulon-sur-Arroux, ancien prisonnier de guerre, se dévoue infatigablement 


au service de tous les travailleurs. 


Electrices, Electeurs, 
Votez contre le pouvoir personnel, 


Votez pour une République authentique, 


Votez pour le Candidat qui s'affirme et lutte pour l'union sans exclusive des républicains, seul 


moyen de battre la réaction et ses représentants. 


Votez pour que les députés communistes soient plus nombreux et s'appuient sur des millions 
de voix dans tout le pays. Votez pour donner à votre circonscription de Charolles un élu jeune, 
dynamique, réalisateur et résolu à défendre fermement vos intérêts. 


Pas d'abstention ! Votez, faites voter 
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Licencie en Droit 


Instituteur à Bourbon-Lancy 


SUPPLÉANT 


Jean CHANDIOUX 


Préparateur en Pharmacie - Conseiller Municipal à foulon-sur-Arroux - Ancien P.G. 


Candidats du Parti Communiste Français. 


Vu, les candidats. 


Attention : Ne rayer aucun des deux noms, 
car votre bulletin de vote serait annule. 


IMPF, CHEVALIER : 


GUEUGMHON 





